الوحدات في منهج فيزياء الثانويه العامه 2021
💥💥 وحدات قياس بعض الكميات الفيزيائية 💥💥

1️⃣ شدة التيار الكهربائي
🔹أمبير
🔹أمبير = كولوم / ثانية
🔹أمبير = فولت / أوم
🔹أمبير = وبر / هنري
🔹أمبير = فولت .ثانية / هنري
🔹أمبير = نيوتن / متر . تسلا
🔹أمبير = وات / فولت
🔹أمبير = جول / فولت . ثانية
🔹أمبير = جول / وبر

2️⃣ فرق الجهد الكهربائي والقوة الدافعة الكهربائية
🔸 فولت 
🔸 فولت = أمبير . أوم
🔸 فولت = كولوم . أوم / ثانية 
🔸 فولت = وبر / ثانية
🔸فولت = تسلا . متر ٢ / ثانية
🔸 فولت = وات / أمبير
🔸 فولت = جول / أمبير . ثانية
🔸 فولت = جول / كولوم
🔸 فولت = أمبير . هنري / ثانية
🔸 فولت = فاراد . كولوم

3️⃣ المقاومة الكهربائية
🔹الأوم
🔹الأوم = فولت / أمبير
🔹الأوم = فولت ٢ / وات
🔹الأوم = وات / أمبير ٢
🔹الأوم = هنري / ثانية
🔹الأوم = وبر / كولوم
🔹الأوم = وبر / أمبير. ثانية
🔹الأوم = فاراد . ثانية
🔹الأوم = تسلا . فولت .متر / نيوتن

4️⃣ سعة المكثف 
🔺فاراد
🔺فاراد = كولوم / فولت
🔺فاراد = أمبير .ثانية / فولت
🔺فاراد = ثانية / أوم

5️⃣ كثافة الفيض المغناطيسي 
🔸تسلا
🔸تسلا = نيوتن / أمبير . متر
🔸تسلا = وبر / متر ٢
🔸تسلا = فولت . ثانية / متر٢
🔸تسلا = أوم . كولوم / متر٢
🔸تسلا = كجم / كولوم. ثانية
🔸تسلا = كجم / أمبير . ثانية ٢
🔸تسلا = نيوتن . ثانية / كولوم . متر
🔸تسلا = نيوتن . أوم / فولت . متر

6️⃣ الفيض المغناطيسي
🔹وبر
🔹وبر = تسلا . متر ٢
🔹وبر = جوال . ثانية / كولوم
🔹وبر = أوم . كولوم
🔹وبر = فولت . ثانية
🔹وبر = هنري . أمبير
🔹وبر = نيوتن . متر/ أمبير

7️⃣ معامل الحث الذاتي 
🔸هنري
🔸هنري = فولت . ثانية / أمبير
🔸 هنري = أوم . ثانية
🔸 هنري = وبر / أمبير

8️⃣ معامل النافذية المغناطيسية
🔹وبر / أمبير . متر
🔹تسلا . متر / أمبير
🔹نيوتن / أمبير٢
🔹أوم . ثانية / متر
🔹هنري / متر 
🔹فولت . ثانية / أمبير . متر

9️⃣ الشغل والطاقة
🔸جول
🔸جول = نيوتن . متر
🔸جول = كجم . متر ٢ / ثانية ٢
🔸جول = وات . ث
🔸جول = فولت٢ . ثانية / أوم
🔸جول = فولت . أمبير . ثانية
🔸جول = أمبير ٢ . أوم . ثانية
🔸جول = أمبير . أوم / كولوم

🔟 القدرة
🔹الوات
🔹الوات = جول/ ثانية
🔹الوات = فولت . أمبير
🔹الوات = أمبير٢ . أوم
🔹الوات = فولت ٢ / أوم
🔹الوات = كجم . متر٢ /ثانية
#الفزياء و وحداتها🙃
